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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER NOTICES 


No. C /1511/2013 /DCK . 

14th May 2013. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
following Equipments to Government Dental College , 
Kottayam . 

The tender should be superscribed Tender No.......... 
due on 26 -6 - 2013 and addressed to the Principal, 
Government Dental College, Kottayam . Late tenders will 
not be accepted . The tenders will be opened at Dental 
College, Kottayam on 27th June 2013 at 11 a .m . for Tender 
Numbers 2 / 13 to 6 / 13 and 28th June 2013 at 11 a. m . for 
Tender Numbers 7/13 to 10 /13 in the presence of such of 
the tenderers or their authorized representatives who may 
be present at that time. 


10 a . m . to 3 p . m . upto 25 -6 - 2013 . Cheques, drafts , 
stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender form . Duplicate tender forms can be obtained on 
additional payment per copy . The tender form is not 
transferable and cost is not refundable. The undersigned 
reserves the right to cancel the tender at any time partially 
or completely without specifying any reason . Last date of 
receipt of tender is on 26 -6 - 2013 , 3 p .m . 

Tender form will be supplied to the firms by 
Registered Post subject to cash payment by Money Order 
inclusive of Postal Charges 50 . Money Orders will be 
accepted only up to 10 -6 - 2013 . 


Cost of tender form is * 312 for Tender Number 8 / 13 
and * 416 for others. 


Intending tenderers may obtain tender forms from the 
undersigned on cash payment during office hours i.e ., 


- കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു 
കളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന ഉപക ര ണ ങ്ങൾ 
1983)molñ 22lB012 BôrelomuddCO DUMAOD133 )M ). 


(1) 


(2) 


- ( 3 ) 


- ( 4) 


6 


- 4 


ടെണ്ടർഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജ് ആഫീ 
സിൽ നിന്നും നിശ്ചിത വിലകൊടുത്ത് നേരിട്ടു വാങ്ങാവുന്നതാ 
ണ്. ടെണ്ടർ ഫോം തപാലിൽ വേണ്ടവർ ഓരോ ടെണ്ടർ ഫോ 
മിനും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ? 50 തപാൽ 
ചാർജ്ജും പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം-8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. ടെണ്ടർ ഫോ 
മിന്റെ വില നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ മുഖാന്തിരമോ മാത്രമേ 
സ ] 7 ക 
ക്കുകയുള്ളൂ. സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ടെണ്ടറിന്റെ 
പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ ടെണ്ടർ ഫോമിനൊപ്പം 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും ഭാഗികമായോ 
പൂർണ്ണമായോ യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ റദ്ദ 
ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പലിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കു 
ന്നതാണ്. 

- 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - ദർഘാസ് നമ്പർ 8 / 13 - ന് 
? 312 , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ? 416. 


1 


5 


മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
10 - 6 - 2013 . 


| (2) Vertical Storage water heater 
C /1514/ 05/ 2013 - Prostho Equipments No. 3 
13/DCK 

(1) Variable speed Dental Lathe 

with installed quick chuck 
(2 ) Vacuum Mixer 
( 3) Laser pin setter with sleeve 

(Pindex system for die cutting ) 

(4) Water filter (RO +UV type) 
C/1515 / 06/2013 - Community Dentistry 
13/DCK Equipments 

(1) Ultrasonic Cleaner 
(2) Amalgamator 

(3) Digital Pulp tester 
C/1516/ 07/2013 - Perio Equipments 
13/DCK (1) (a ) Laser Tips-disposable 300 pm 

(packet 25) 
(b ) Laser Tips-disposable 400 pm 

(packet 25) 
(2) Prophylaxis Handpiece with 

complete set of polishing cups, 
Brush and paste 

- 
(3) Airtor Handpiece NSK quality 
(4) Suction Apparatus-bottle type 

(5) Suction Apparatus 
C/ 1517/ 08/2013 _ Water Purifier - 
13/DCK 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 6 - 2013 , 3 മണി. 
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ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26-6- 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - ദർഘാസ് 
നമ്പർ 2/ 13 മുതൽ 6 / 13 വരെ 27 - 6 - 2013 , 11 മണി, ദർഘാസ് 
നമ്പർ 7/ 13 മുതൽ 10 / 13 വരെ 28- 6- 2013 , 11 മണി. 

- ടെണ്ടർ ഫോം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

DETAILS OF ITEMS 


1 
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| SI. File 

Tender Number and 
No. No . Name of the items Quantity 

(Nos.) 
(1) (2) 
1 C/1511/ 02/2013 - Prostho Equipments No. 1 
| 13 /DCK 

(1) Contra Angle Surgical Micro 

motor Hand peice 
(2) Dental Acrylizer /Polymiser 

(digital ) 
(3) Dental Dewaxing Bath 
(4) Laboratory brushes heavy 

duty Micromotor 
2 C /1512 / 03 / 2013 — Mobile Phone Jammer 

13 /DCK and CCTV Video Installation 
3 C /1513/ 04/2013 — Prostho Equipments No. 2 
13/DCK (1) Dry Model Trimmer with 

dust collector 


reen 


1 


C/ 1518/ 09/2013 - CD Equipments No. 1 
13/DCK 

(1) Autoclave for Handpiece sterilizer 

(ETO ) 1.22 ltr. 
| (2) X -ray protective lead screen 
(3) Bleaching unit 1 brite V2 

LED bleaching unit 
C/1519/ 10/2013 - CD Equipments No. 2 
13/DCK 

(1) Variable Intensity light curing 
unit 

- 
(2) Hu freidy sterilizer trays 
(3) Hu freidy set of hand instru 

ments 
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1 


20 - 


(2 ) 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - ദർഘാസ് 
- നമ്പർ 11/ 13 മുതൽ 15 / 13 വരെ, 18 / 13 ഇവയ്ക്ക് 10 - 7 -2013, 
11 മണി. ദർഘാസ് നമ്പർ 16 / 13 , 17 / 13 , 19 / 13 ഇവയ്ക്ക് ക് 
11 - 7 - 2013 , 11 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 

DETAILS OF ITEMS 


SL . 
No. 


File 
No . 


Tender Number and 
name of the items 


Quantity 
( Nos.) 


- (1) 


(2 ) 


- (3 ) 


- 1 


C/1520/ 
13/DCK 


11/ 13 - CD Equipments No. 3 


| 1. 


Kavo torque control Hand Piece 1 


2 


2. Apex Locator 
C/ 1521/ 12/ 13 CD Equipments No. 4 
13 /DCK 


1. Endodontic Endoscope 
2 . Micro Surgical Endo Kit 


No. C/ 1520/2013/DCK . 

14th May 2013. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
following equipments to Government Dental College, 
Kottayam . 

The tender should be superscribed Tender No ....... 
due on 9 - 7 - 2013 and addressed to the Principal, 
Government Dental College , Kottayam . Late tenders will 
not be accepted . The tenders will be opened at Dental 
College, Kottayam on 10th July 2013 at 11 a.m . for Tender 
Numbers 11 / 13 to 15 / 13 , 18/ 13 and 11th July 2013 at 11 
a .m . for Tender Numbers 16 / 13 , 17 / 13 , 19 / 13 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may obtain tender from the 
undersigned on cash payment during office hours i.e ., 
10 a. m . to 3 p . m . upto 8- 7- 2013 ,. Cheques, drafts, stamps 
etc . will not be accepted towards the cost of tender form . 
Cost of Tender form is ? 416. Duplicate tender forms can 
be obtained on additional payment per copy . The tender 
form is not transferable and cost is not refundable . The 
undersigned reserves the right to cancel the tender at any 
time partially or completely without specifying any reason . 
Last date of receipt of tender form is on 9 -7-2013, 3 p.m . 

Tender form will be supplied to the firms by 
Registered Post subject to cash payment by Money Order 
inclusive of Postal Charges ? 50 . Money Orders will be 
accepted only up to 24 -6 -2013. 

കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റുകളി ലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ 

കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും നിശ്ചിത വിലകൊടുത്ത് നേരിട്ട് 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോം തപാലിൽ വേണ്ടവർ ഓരോ 
ടെണ്ടർ ഫോമിനും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ? 50 
തപാൽ ചാർജ്ജും പ്രിൻസിപ്പൾ, ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ 
കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. 
ടെണ്ടർ ഫോ മിന്റെ വില നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ 
മുഖാന്തിരമോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. സാധനങ്ങളുടെ 
വിശ ദാം ശ ങ്ങ ൾ ടെണ്ടറിന്റെ പൊതു വ്യ വ സ്ഥ കൾ 
മുതലായവ ടെണ്ടർ ഫോമിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു 
ടെണ്ടറും ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ യാതൊരു കാരണവും 
കാണിക്കാതെ റദു ചെയ്യു ന്ന തിന് പിൻ സി എ ലിന് 
അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 416. 

മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
24 - 6 - 2013. 


3 


C/1522 
13 /DCK 


13/13 - CD Equipments No. 5 


1. Digital Camera 
2 . MTA Endo Carrier 
3. Light body carrying gun 
4. Start x ultrasonic tips 
5. Pressureless injection technique 
14 / 13 — Pedo Equipments 


1 


4 


C / 1523/ 
13 /DCK 


1. Model Trimmer Single Disc. 

(Study Model Trimmer ) 
2. (a) Light cure Unit -LA 500 light - 

cure with blue light 
(b ) Light cure Unit 
3. Rubber Dam Kit 
15/ 13 Ortho Equipments No . 1 


5 


C /1524/ 
13 /DCK 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 7 - 2013 , 3 മണി. 


1. Ultrasonic Scaler 
2. Welding Unit 
3. Heavy duty Micro Motor 
4 . Lathe ( Imported Ray Foster) 
5. Plaster Dispenser - 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 7 - 2013 , 3 മണി. 


2 


(1) 


(2 ) 


| (3) 


6 


2 


7 


8 


C /1525 / 16/ 13 -- Ortho Equipments No. 2 
| 13/DCK 

| 1 . Plaster Vibrator 
2. Alginate Mixer 
3. Fixator/Vertical model Occlude 3 

4 . Soldering torch 
C /1526/ 17/13 - Double Disk Model Trimmer 1 
| 13/DCK 
C/1527/ 18/ 13 - Ortho Equipments No . 3 
13 /DCK 

1. Induction heater for water bath 1 
2. Big Jane Anodizer 

3. Spot welder 
C /1556/ 19 /13 - Oral Pathology Equipments 
13/DCK 

1. Laboratory lathe with Carborundum 

wheel 
2. Electric heater 
3. Microwave Oven 
4. Water Distiller- Higher capacity 1 
5. Wax block storing cabinet - 2 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ലോ പാഫൈൽ 
മെ കാടോം ബ്ലേഡ് 50 / ബ്ലേഡ്| പാക്കറ്റ്X10 പാക്കറ്റ് 
വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ ? 420 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
25 - 6 - 2013 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ X 40 അധികം മണി ഓർഡറായി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 
-- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1 /8001/ 2013 / എം . സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് ലോ 
പ്രൊഫൈൽ മൈക്രോടോം ബ്ലേഡ് എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം -8 " 
എന്ന വിലാസത്തിൽ 26 - 6 - 2013 , 1 മണിക്ക് മുമ്പേ 
ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയ 
ത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ 
ദർ ഘാസുകൾ 26 - 6 - 2013 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 . 30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
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Govt. Medical College , 
Gandhinagar, Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


Govt. Dental College , 
Kottayam . 


(Sd.) 
Principal (I/ c ). 


TENDER NOTICE 


[ No. 1/2013-14/ MCTCR ) 


TENDER NOTICE 
No. C1/ 8001/2013/ MCK . 

16th May 2013 . 
Sealed competitive tenders are invited for 
the purchase of low profile microtome blade 50 
blade / pkt. x 10 pkt. to Government Medical College, 
Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of 7 420 prescribed cost in cash or by money order till 
25 -6 -2013 . No other modes of remittance will be entertained. 
Those who require tender forms by post, a sum of ? 40 
will be added towards postage charges. Money Orders 
should reach this office atleast 10 days prior to the closing 
date of tender sales. Cost of tender forms will not be 
refunded. 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as “ Tender No . C1/8001/ 13 /MCK for the 
purchase of low profile microtome blade” addressed to 
“ The Principal, Medical College, Kottayam -8 ” should 
reach this office on or before 26 -6 - 2013, 1 p . m . Tenders 
received late will not be entertained . The duly received 
tenders will be opened on 26 -6 -2013 at 2 . 30 p . m . in the 
presence of the tenderers or their authorised 
representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


No. C2 - 7115/ 13/ MCTCR . 

3rd May 2013. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Vaccutainer Tubes and Needle for Central Lab Medical 
College , Thrissur. The tender should be superscribed 
“ Tender No. 1/ 2013- 14 /MCTCR for the supply of 
Vaccutainer Tubes and Needle for Central Lab ” and 
addressed to the Principal , Medical College , Thrissur. The 
last date fixed for the receipt of tender is at 1 p . m . on 
20 - 6- 2013 and opening is at 3 p . m . on 20 - 6 - 2013 . Sale of 
tenders will be closed at 4 p . m . on 19 -6 - 2013 . The cost 
of tender form is * 1,050 and duplicate copy is 525 . The 
tender form is not transferable . Money Order will be 
accepted towards cost of tender form till 
4 p . m . on 5 - 6 - 2013 . ? 50 should be sent additionally if 
needed by post. Further details can be had from the 
office of the undersigned . 

-- തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ 
ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ വാക്കുടെയർട്യൂബ് & നീഡിൽ 
സപ്ലെചെയ്യുന്നതിനായി തയ്യാറുള്ളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ “ 1/ 2013 - 14/ എം . സി . ടി . സി .ആർ. എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തൃശ്ശൂർ, മുളംകുന്നത്തുകാവ്- 680 596 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
20 -6-2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 


വ 


അന്നേദിവസം 3 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 3 
1,050. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 525 . ഫോറം 

ൽ 

പ്പ് 
അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 19 - 6 - 2013 , 4 മണി. മണിയോർഡർ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 5 - 6 - 2013, 4 മണി. ഫോറം 
തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ ? 50 ചേർത്ത്മണിയോർഡർ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
ഓഫീസുമായി പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


Kozhikode during working hours (Phone : 0495 -2350212 ). 
Tender should be superscribed with Tender Number as 
specified above . The tender should be submitted along 

with an agreement signed and executed in Kerala Stamp 
- Paper Worth X 100 (Rupees one hundred only ) and Earnest 

Money Deposit @ 1 % of quoted price. Stamp Paper will 

be supplied to the firms outside Kerala , on request , along 
- with the remittance of $ 150 (3 100 towards the cost of 

Stamp Paper and * 50 as incidental charge) by Money 
Order taken in favour of Principal, Government Medical 
College Kozhikode. Specimen copy of the agreement is 
annexed with the tender form . 


Govt. Medical College, 
Thrissur. 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned. Freight, 
insurance , loading , unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 


No. S/7449/2013/ MCC . 

14th May 2013 . 
Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers/authorized dealers for 
the supply of 2 sets of Movable Rolling Type Shuttle 
Badminton posts to the Department of Physical 
Education , Govt . Medical College, Kozhikode. 

| Superscription - Tender No. S4/ 7449 /13 / MCC for the 
supply of Movable shuttle Badminton to the Department 
of Physical Education . 

Estimated cost _ 3 30,000. 


The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable . Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. Belated tenders will not be accepted . 


Cost of tender form : 


Original - 3 312. 


Duplicate - 3 156 . 

By Post _ 1 352 . 
Last date of sale of tender form by post - 
20 -6 -2013. 

Last date of sale of tender form - 24- 6-2013. 

Due date and time for receipt of tender 
25- 6- 2013, 11 a. m . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ 
എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ മൂവബിൾ ഷട്ടിൽ 
ബാഡ്മിന്റൻ പോസ്റ്റ് ( 2 സെറ്റ്) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർ മ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ അ വ രുടെ അംഗീകൃത 
ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- അടങ്കൽതുക ? 30 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം ടെൻഡർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ ? 312 . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 1 156. 


തപാൽ വഴി 7 352 . 


Date and time for opening of tender - 25- 6 -2013 , 
11 .30 a . m . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതി - 20 - 6 -2013 . 


Date upto which the rates are to be firm — 31-3 - 2014 . 


Persons to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Govt. Medical College Kozhikode , 
Kerala , India, Pin -673 008 . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി- - 24 - 6 - 2013 . 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 6 - 2013 , 11 മണി. 


Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Govt. Medical College , 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
25 -6 - 2013, 11.30 മണി. 


No. S5 /19761/2012/MCC . 


14th May 2013. 


Bôrem A C 29 MỜ4 /7449/ 2013 / 290. MI. MI. 20m 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം 11.30 
മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാ ലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers /authorized 
dealers for the supply of Corneal Collagen Cross Linker 


Medical College, Kozhikode. 


മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


100 Mei 233 GA03 22LB Alcoom108 micolo 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്തതുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുംകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താ ണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


supply of Corneal Collagen Cross Linker System to the 
Department of Ophthalmology . 

Estimated cost — * 14 ,00 ,000. 
Cost of tender form — * 2 , 184 . 

By Post - + 2,224 . 

Last date of sale of tender form by post — 
21-6-2013 . 

Last date and time of sale of tender form 
27 -6 - 2013, 4 p . m . 

Due date and time for receipt of tender 
28 -6 -2013, 11 a. m . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 


should be attached . 


Date and time for opening of tender — 28-6 -2013 , 
11. 30 a . m . 

Date upto which the rates are to be firm — 31-3 -2014 . 


2 . The firm should be arranged demonstration at his 


own cost if requested. 


3. Warranty ; minimum 2 years . 


Persons to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Medical College , Kozhikode , Kerala , 
India , Pin -673 602. 


4 . AMC and CAMC ; minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary. 


5 . No advance payment will be made . 


1. 


Height of the post from the 
ground level to the post - 5 feet inch (1mtr. 55cm .) 


2. 


Circumference of square bar post — 4 cm 


Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Govt. Medical College , 
Kozhikode during working hours (Phone : 0495 - 2350212 ). 
Tender should be superscribed with Tender Number as 
specified above The tender should be submitted along 
with an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
* 100 (Rupees one hundred only) and Earnest Money 
Deposit @ 1 % of quoted price. Stamp Paper will be 
supplied to the firms outside Kerala , on request, along 
with the remittance of 150 (* 100 towards the cost of 
Stamp Paper and * 50 as incidental charge ) by Money 
Order taken in favour of the Principal Government Medical 
College , Kozhikkode . Specimen copy of the agreement is 
annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance, loading , unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 


One post base weight — 75kg . iron 


Wheel for Rolling of post- Each post — 4 Nos. 


5. 


Pully -hight of net level-each post — 1 No . 


6 . 


Provision should be made lock of each post 


7 . 


All materials shall be painted in white colour 


(two coats) 


നിബന്ധനകൾ 


നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable. Cheque , Draft , Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed above . Belated 
tenders will not be accepted . 

SPECIAL CONDITIONS 


ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് -- 2 വർഷം 


വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 
നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 


മുൻകൂർ തുക നൽകേണ്ടതില്ല . 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
The firm should be arranged demonstration at his 
own cost if requested . 
Warranty ; minimum 2 years. 
AMC and CAMC : minimum 5 years, AMC and 
CAMC rate ( to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓഫ്താൽമോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് കോർണിയൽ കോലാജീൻ കാസ് 
ലിങ്കർ സിസ്റ്റം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അ വ രുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാ രിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

- മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്5 / 19761/2012 / എം . സി. സി . 
ഓ ഫ് ത്താൽ മോ ളജി വകു പ്പി ലേക്ക് കോർണിയൽ 
കോലാ ജീൻ സ് കാസ് ലിങ്കർ സിസ്റ്റം വിത രണം 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജാഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
(0495 - 2350212 ). ? 100 - ന്റെ കേര ള മു ദ എത്ര ത്തിൽ 
നിശ്ചിതമാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്തതുകയുടെ 
1 % നിര ത ദവ്യത്തോടുംകൂടി മുകളിൽ പറ ഞ്ഞി രിക്കുന്ന 

മേലെഴുത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
-- സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അ പേ ക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ സമ്മ ത 
പത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


അടങ്കൽ തുക ? 14, 00,000. 
നിരതദ്രവ്യം ? 14,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 3 2,184. 

തപാൽ വഴി - 1 2,224. 


- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു ക ൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപ യി 
ലായിരിക്കും. 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 21 - 6 - 2013 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 27 - 6- 2013, 3 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 -6 - 2013, 11 മണി. 


വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
- സമ്മതപത്രം, മററു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാ 
ത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീ ക ത പതി നി ധി യു ടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
28 - 6 - 2013 രാവിലെ 11.30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കു ന്നതിനും സമർപ്പിക്കു ന്ന 
തി നു മുള്ള മേൽവിലാസം - പിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8. 


SPECIFICATIONS 


UV -A wavelength — 365nm 
Power output 3mW/cm2 to 45mW/cm2 
Energy density Controlled to 7.21/cm2 

Beam Diameter upto 9 mm 
Other Features : 

Touch screen monitor 
Wireless remote control in the x , y and axis 
Battery or wall power. 


Office of the 

Medical College, 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No. S2-2631/2013/IMCH . 

17th May 2013. 
- Sealed tenders are invited for supply of 50 Nos. of 
Oxygen Flow Meter with accessories items in IMCH 
Medical College, Kozhikode - 8 . List of item can be had 
from the office of the undersigned during office hours any 
working days. Envelop containing tenderes should be 
superscribed with tender numbers or indicated in the 
statements below and should be addressed to the 
Superintendent IMCH , Medical College, Calicut-8 , Kerala . 
Tender must be submitted in sealed cover. Tender will be 
opened on 3 - 7 - 2013 in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 


Closing date and time of tender form by post 
1- 7- 2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms— 
2 -7- 2013, 5 p . m . 

Opening date and time of tender forms — 3 - 7 -2013 , 
11 a. m . 

Date up to which rates are to be firm — 31- 12 - 2013. 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ഫ്ളോമീറ്റർ വിത്ത് 
ആക് സ സ റീ സ് വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാത ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, 
കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരി 

ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . ദർഘാ സു കൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
- തീയതികളിലും, സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടേ യോ , അവർ ചുമ ത ല പ്പെടു 
ത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 3 - 7- 2013 -ാം 
തീയതി 11 മണിക്ക് തുറക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക ? 60 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ ? 416. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് { 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും, 
സമയവും - 1- 7 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും, 
- സമയവും -- 2 -7 - 2013, 5 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College Calicut, Kerala will 
obtain the requiste tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances . 

The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable charges ; 
postage stamp, draft etc. will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate cost _ X 60,000 . 
Cost of tender forms (including Tax): 

Original X 416. 
Duplicate 3 208. 
If sent by post, postage charge 50 extra . 


31 - 12 - 2013 . 


കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവർ ത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വെയ്ക്കുന്നതിനോ, 
നിർത്തി വെയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Institute of the Maternal and Child Health 
Government Medical College, 

(Sd.) 
Kozhikode . 

Superintendent. 


